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NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 9 , 1997/ASADHA 18 , 1919 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, १ जुलाई , 1997 
सा . का . नि . 377 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6 ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 - 4 - 96 से मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल के पुनर्गठन से संबंधित दिनांक 29 - 3 - 1996 की जल 
भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा. का . नि . सं. 169( अ ) में आंशिक आशोधन करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि पत्तन में नियोजित 
श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री एस. आर . कुलकर्णी के नाम से क्रम सं , 18 पर उल्लिखित नामांकन वापस लिया जाता है । 

[ फा. सं. पी. टी.-18011/5/ 95 - पी टी ] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th July , 1997 
G . S . R. 377 ( E ).--.-In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with sub -section ( 6) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963) and in partial modification of Ministry of Surface Transport s notification G .S.R . 
No. 169 (E ) dated 29 -3- 1996 notifying the reconstitution of the Board of Trustees for the Port of Mormugao w .e.f. 1-4 -96 , the 
CentralGovernment hereby notifies that the nomination appcaring at S . No. 18 in the name of Shri S . R . Kulkarni, representing 
Labour employed in the Port, is withdrawn . 

[ F. No. PT -18011/ 5/ 95-Pr] 

K . V. RAO , Jt. Secy. 
1730 GI/ 97 
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